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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Μυτιλήνης αριθ. 16 .. 1 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Ιθάκης αριθ. 13 . . 2 
Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Πύλου αριθ. 30 . . 3 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 3131/80/89 (1) 

■ Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Μυτιλήνης αριθ. 16. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156τουΝ.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Λέσβου αριθ. 6326/18.5.1989. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Μυτιλήνης που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης αριθ. Φ 
3131.2/10/89/22.5.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθ¬ 
μίζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Μυτιλή¬ 
νης αριθ. 16. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΑΡΙΘ. 16 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
..,1157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

',ί β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ- 
; ,σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 


ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι.κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα, αέρια χύμα.. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή· 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων ΟΟ και ΙΟΟ αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 

Δ/Ξ. . 7 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 
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1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ ΕΙ8Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Α ρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΕ 5ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕ5 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΚΕίΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 


(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑδδΟΟΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΟΚΤ5 ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚ5), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως- αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Μυτιλήνης 
(ΦΕΚ 261/Β'/78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέ¬ 
ματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/Α/ 
3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Μυτιλήνη 14 Απριλίου 1989 

Ο Λιμενάρχης κ.α.α. 

Ανθ/ρχος Λ.Σ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΙΑΡΟΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 



5089 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Όνομα πλοίου: . 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι: . ...... . 

Ημερομηνία Άφιξης: . 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:. 

Είδος φορτίου: .. 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά I υ| . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(I— 1) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος: 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρηαιμοποίητες συνδέσεις φορτίου καί καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓ/ϋΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□' 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ . 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σην 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

χύμα 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαίάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 



ΜΕΡΟΣ Γ. 


Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; \ 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 'θι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5091 


Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ85) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 



□ 

□ 

Λ 

□ 



□ 

□ 


□ 

□ . 


□ 

□ 


□ ' 


Λ 

□ 

□ 

Λ 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/Όχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/Όχι Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο 


Εγκατάσταση 


Όνομα . . 
Θέση . . . 
Υπογραφή 


Όνομα . . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


Ώρα . 

Ημερομηνία 
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Αρρβηίϋχ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 5ΑΕΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


5Ηίρ’δ Νβηιε: . . 

ΒβΓίΗ: 

ϋΕΐβ οί Αϊτινοί: 

Οβγ£ο Ιγρε: . . . 

ΙΝδΤΚυΟΤΙΟΝδ γοκ οομρεετιον 

Ιη 0Γ(3βΓ [ο Βε§ίη ιΗε ορεΓ3ΐίοηδ ϊΐ ίβ ΓβςυΐΓβ<1 &11 ςυεδίίοη Ιο Βεβηδν,εΓ ε8 βννίεηηΕΐίνεΙγ.ΓΫ] . Ιί αη οίίίπηβΐίνε οηδ\νεΓ ίδ ηοΐ ροβδίΒΙε, ιΗε 
Γβ&βοη δΗουΙΟ Βε §ίνεη αικί β^τεειηεηΐ ΓεβοΠεΟ αροη βρρΓορπβΙε ρΓεοΕίιΐίοηβ Ιο Βε Ιβίίβη Ββίννεεη ΐΒε δΒίρ οηά ΐΒε Ιβπηϊηαΐ. ^ΒεΓε αηγ ςυεβ- 
Ιίοηβ ίδ ηοΐ εοηδίεΙβΓβά Ιο Ββ βρρΙϊοαΒΙβ 3 ηοίε Ιο ίΒηΙ είίεοί δΒοιιΒΙ Βε ίηβεΓίεά ϊη ΐΒε ΓειηαΓΐ<8 οοΐυητιη. 

Ιί ΐδ ενίάεηΐ ιΒοΙ ενει-γ τεβροηβίΒΙε ρεΓβοη ννΐιο δί^ηβ ΐΗε (ΙεοΙοΓοΙίοη 31 ΐΒε εη8 οί ΐΗε οΒεοΕ ΙίδΙ Β38 ΐΒε ΓεδροηδίΒίΙίΙγ οίηγ ίοΓ ΐΒε ΓιεΙΟ Βίβ 
οοηηρείεηογ, ίΗαΙ ίβ ίΒε δΒίρ ογ δΒοΓε ίηδίοΐίοιίοη. Ιη δρϊΐε οί ιΒίδ οηε Οοη πβε τεπιαΛδ ογ ΓβδεΓνβΐίοηβ ίη ΓιεΙΟδ ννίιίεΗ 3Γε ηοΐ οί Ηίδ οοτηρείεηογ. 

( I I ) — ιΗε ρΓεβεηοε οί (Ηίβ δγηιΒοΙ ίη ΐΗε οοΐυπιηβ «κΒίρ» βηά «Ιεπηίηβΐ» ϊηάίεαίεβ ΐΒοΐ οΒεοΒδ δΒηΙΙ Βε οοπίεά ουί Βγ (Βε ρ3Πγ εοηεεΓηεΟ. 

ΤΒβ ρΓΟδεηεε οί ίΒε ΙοΚετδ Α βηΟ Ρ ίη ιΗε εοΐυηιη «ΟοΟε» ίηάίοβίεδ ιΗε ίο1Ιο\νίη@: 

Α - ΤΒε [ηβηΐίοηεεΙ ρΓοοβΟιίΓεβ ηικί 3§ΓοεπιεηΙδ δίιαΙΙ Βε ίη \νπήη§ βηά δίβηεΟ Βγ ΒοΐΒ ραηίεδ. 

Ρ — Ιη ιΗε 038ε οί 3 ηε@3ΐίνβ βηβννεΓ ίΒε ορεΓοίίοη βΗβΙΙ ηοΐ Βε εβιτίεΟ ουί ννίΐΗοιιΙ ΐΒε ρεπηίδδίοη οί ίΒε ΡογΙ ΑιιΐΒοπΙγ. 


ΡοΠ: .. 

. . .Τίπιε οί Αϊτινοί: 


ΡΑΚΊ Α 

Βιιΐΐς Ιίςυίάδ - ΟεηεΓοΙ 5Βίρ Τεπηί- ΟοιΙε ΚεπιβΓ^δ 

ηαΐ 


Α1 

Ιβ ιΗε δΒίρ δεευΓεΙγ ηιοοΓε(1? 

□ 

□ 

Α2 

Αγο εηιεΓ^εηεγ Ιοννίη§ ννίΓεβ εοΓΓεείΙγ ροδίΐίοηε8? 

□ 

□ 

Α3 

Ιδ ΐΒεΓε δβίε 300888 Βείινεεη δΒίρ βηά 8 Ηογ8? 

□ 

□ 

Α4 

Ιβ ίΒε δΒίρ Γ€3<ίγ Ιο ηιονε ιιηάεΓ ίΐ8 ο\νη ροννεΓ? 

□ 


Α5 

Ιδ ΐΗει*ε αη είίεοΐίνε άεοΙτ νναοΒ ίη αΐΐεηΟβηοε οη ΒοβγΟ βηά οΟεηυβίε 
βυρετνίδίοη οη ιΗε Ιβπηίηηΐ βη8 οη ίΒε δΒίρ’ 

□ 

□ 

Α6 

Ιδ ίΒε 3§τεβ(ί δΗίρ/δΗοΓε οοπηηιιηίοοίίοη δγβίοιη ορεΓ3ΐίνε? 

□ 

□ 

Α7 

Ηονε ρΓοοεοΙυΓεδ ίοΓ 03Γ§0, ΒιιηΒεΓ οη<1 ΒοΙΙοβΙ Βαηάΐίης Βεβη 3ρεε8?' 

□ 

□ 

Α8 

Η38 ιΗε βιηβΓ§εηον δΒυΙ 8οννη ρτοοειΙυΓβ Βεεη ο£τεε(1? 

□ 

□ 

Α9 

Αγο ίίΓε ΗοδΟδ 3η8 ίίτβ Γι§Ηΐίη§ εςυίρπιεηΐ οη Βο3γ 8 βηιί 3δΒοΓε ροβί- 
Ιίοηεά οηά Γεοάγ ίοΓ ίηιηιεάίβίε ιΐδε? 

□ 

□ 

Α10 

Αγο 03γ§ο 3η8 ΒαηΙίεΓ Βοβεδ/βΓπΐδ ίη §οο8 οοηάίΐίοη ηη8 ρΓορεΓίγ 

□ 

□ 


π§§ε8 βηΟ, ννΐιετε ηρρΓορπ3ΐε, οεΓίίΠοβίεδ οΒεο!ίε<1? 

ΑΙ1 

Αγο δουρρεΓδ είίεοΐίνεΐγ ρ!υ§§ε8 3π8 4τίρ (Γβγδ ίη ροδίΐίοη, ΒοΐΗ οη 
Βοακί 3ηά 3δΒθΓ8? 

□ 

□ 

Α12 

Αγο ιιηυβεά οεγ§ο 3η8 ΒυηΙίβΓ οοηηεοΐίοηβ ίηο1υ8ίη§ ιΗε δΙεΓη 8ίδ- 
οΙΐ3Γ§β Ιίηε, ίί Γιΐίε8, ΒΙηηΒεάΡ Ρ 

□ 

□ 

Α13 

Αγο 883 3η8 ονοίΒοαπΙ 4ίδοΙΐ3Γ§ε νβίνοδ, ννΐιεη ηοΐ ίη αβε, οΙοδεΟ βη8 
ΐ3δΒεά? 

□ 

□ 

Α14 

Αγ 8 311 οαΓ§ο βη8 ΒηηΙίΟΓ Ιαηΐς Ιίάδ οΐοβεά’ 

□ 

□ 

Α15 

Ιδ ιΗε 3§Γεεά ΐβηΒ νεηΐίηβ δγδίεηι Βείη§ υδε8? 

□ 

□ 

Α16 

Αγ 8 Βηηιί ΙοΓοΒεδ οί 3η ηρρΓονεά Ιγρε’ 

□ 

□ 

Α17 

Αγο ροΓίηΒΙε νΗΓ/υΗΕ (ΓαηδοείνβΓδ οί 3η βρρΓονεΟ Ιγρε? 

Αγο ιΗε δΒίρ’δ Γηβίη Γ3<ϋο ΐΓΕηδπιίΙίεΓ βεΓίβΙδ εαηΗεΟ 3η0 ΓηΟβΓδ 

□ 

□ 

Α18 

□ 



δννϊΐοΒε8 οίί? 


Α19 

Αγο εΙεοίΓΪο οβΒΙεδ Ιο ροΓίαΒΙε εΐεοίποηΐ εςυίρηιεηΐ 8ίδοοηηεο1ε8 ίΓοηι 
ρθλνβΓ? 

□ 

□ 

Α20 

Αγο 311 βχΐβπιβΐ ΟοοΓβ 3ΐκΙ ροΓίδ ίη ιΗε 3ηιί8δΗίρδ αοοοπίΓηοάθΐίοη 
ο1οδε8? 

□ 

□ 

Α21 

Αγο βΐΐ εχίεπιπΐ 4 οογ 5 βηά ροοίδ ίη ιΗε ηίΐεΓ βοοοπιηιοάβΐίοη ΙεβΟίη^ 
οηΐο ογ ονβΓίοοΒίη^ (Βε Ιαηΐί άεοΐί οΙθδε4? 

□ 

□ 

Α22 

Αγο 3ιγ οοη8ίΐίοηίη@ ίηίαΒεδ ινΗίοίι ηιβγ ρβηηίΐ ιΗε εηΐΓγ οί 03 γ§ο ν3- 
ρΟΙΙΓδ θ!θδβί1? 

□ 

□ 

Α23 

Αγο ννίη4όνν-1γρβ 3 ιγ οοη8ί(ίοηίη§ υηίΐδ 8ίδοοηηεοΐε8? 

□ 

■ □ 

Α24 Αγο δηιο1ίίη§ τεςυίΓεηιεηΐδ Βείη§ οΒβεΓνε8? 

□ 

□ 
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Α25 Αγ€ ιΗε ΓεςυίΓεΓηεηΙδ £ογ ιΗε ιΐ5β οί ββΐΐεγ 3 η 4 οίΗβί εοοΒίη§ 3ρρ1ί- 
3Π068 Βείηβ θΒδ8Γνε<1? 

Α26 Αγο ηβΐίβίΐ 1ί§Ηΐ ΓεςιιίΓειηεηΐδ Βείη§ οΒδ8Γνε<1? 

Α27 Ιδ (ΙιεΓβ ρΓονΐδΐοη ίοΓ 3η επιε^εηεγ εδεηρε ροδδίΒί1ίΐγ? 

Α28 Αγ 6 δΐιίίίείεηΐ ρεΓδοηηεΙ οη Βο3γ 8 βηά 3βΗοΓ8 Ιο άεβΐ ννϊΐΗ 3η βττιεΓ- 
§εηεγ? 

Α29 Αγο 3(1βςα3ΐβ ΐηβαΐδΐίη^ πιεβηδ ΐη ρΐηεε ϊη ιΗε δΗίρ/βΗοΓε εοηηεείίοη’ 
Α30 Ηβνε ηιβ3δΐΐΓ68 Βεεη Ιβίίεη Ιο εηδίίΓε δυίΓιεϊεηΙ ρυηιρΓοοιτι νεηΙΐΐ3ΐΐοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ ' ; 

□ \ 

□ 

□ 


ΡΑΚΤ Β 

Αάάίΐϊοηβΐ Οιεείίβ - ΒυΙΙί ϋςιΓιΒ ΟΗειηίεαΙδ 5Ηίρ Τβπηί- ΟοΒε 

ηβΐ 


Β1 Ιδ ΐηίοπηβΐϊοη βνηίΙηΒΙε £Ϊνίη§ ΐΗβ ηεεεδδβΓγ ίΐαΐβ Γογ ιΗε δβίε Κ3Π(Ι1ίη§ 
οί ΐΗε ε3Γ§ο ίηεΐυίΐίη^, ννΗοΓε βρρΚεηΒΙε 3 ιτιβηυίβεΙυΓε’δ ίηΗίΒίΐίοη εεΓ- 
ΐίΠε3ΐε? 

Β2 Ιδ δυίΓιεϊεηΙ 3ηά δυίΐβΒΙε ρΓοίεείϊνε εςυίριηεηΐ (ίηο1ικ1ίη§ δείί - εοη- 
Ιβϊηεϋ ΒΓ83ΐΗίη§ 3ρρ3Γ3ίιΐδ) 3ηά ρΓοίεείϊνε ε1οΐΗίη§ Γεαάν Γογ ίπίΓηείϋαΙε 

ΙΙ86? 

Β3 Αγ6 εουηΐοΓ ιτιεαδΟΓεδ α§3Ϊηδΐ βεεκίεηΐβΐ ρεΓβοηηΙ εοηίηεΐ ννϊιΗ ιΗε ε3Γ§ο 
3§Γεεο1? 

Β4 Ιδ ιΗε 03Γ§ο Ηβηοΐΐίη^ Γ3ΐε εοπιραΙίΒΙε \νίΐΗ ιΗε βυίοηΐΗΐίε δΗιιΐ Βόννη δγδ- 
Ιεηι ίί ίη ιΐδβ? 

Β5 Αγο 03γ§ο δγδίεηι §&υ§ββ 3Π(Ι βίβπηδ εοΓΓεείΙγ δει 3Π(1 ΐη β βοοΒ ογΒ8γ? 
Β6 Αγ8 ροηηΒΙε ναροιίΓ ΒεΙεεΙίοη ίηδίηιιηεηΐδ Γββάίΐγ βνηίΙηΒΙε Γογ ιΗε 
ρΓθ(ΙαεΙδ Ιο Βε ΒβηΒΙεΒ’ 

Β7 Ηε 8 ίηίοΓηίΕΐίοη οί Πγο Π§1ιίίη§ πιεΒΐβ 3ηά ρΓοοεΒοτεδ Βεεη εχε!ΐ3η@ε<1? 
Β8 Αγ 8 ΐΓΕηδίεΓ Ηοδβδ οί βυίΙβΒΙε πίΕΐεπβΙ ΓβδίδΙβηεβ Ιο ιΗε ηεΐίοη οί ιΗε εβΓ- 

§Ο0δ? 

Β9 Ιδ ιΗε εβΓ§ο Ηβη<31ίη§ Ββίη§ ρειΊοπτιεΒ ννίΐΗ ιΗε ρΓεπηβηεηί ίήδΙηΙΙεΒ 
ρΐρείίηε δγδΙεηΐδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

\3 Α 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ Ρ 


ΡΑΚΤ 0 ' - 

ΑΒΒίΐίοηηΙ ΟΗεεΙίδ - Βυ11< ί,ίςαβΓίεΒ 03888 δΗΐρ Τεπηί- ΟοΒε 

ηηΐ 


01 Ιβ ΐηίοΓΓηβΙίοη 3ν3ΪΐΕΒ1ε §ίνίη§ ΐΐιε ηεεεδδβΓγ Βε13 Γογ ιΗε βαίε ΗβηΒΙίηβ 
οί ιΗε ε3Γ§ο ίηεΙυΒίης, «Βετε βρρΙίεβΒίε, 3 ηιβηυίηεΐυΓεΓ’δ ίηΗίΒίΐίοη 
εεΓΐΐΠε3ΐε? 

02 Ιδ ιΗε \νβΙβΓ 8ρΓ3γ δγδίειη Γ83<1γ Γογ ιΐδε? 

03 Ιδ δϋίΓιεΐεηΙ 3η(ί δϋίΐβΒΙε ρΓοίεείϊνε εςοϊρηιεηΐ (ΐηεΐυείΐη^ δείί- 
εοηΐδίηβΒ ΒΓε3ΐΗίη§ βρρβΓΕίαδ) βηΒ ρΓοίεείϊνε εΙοίΗίη^ τεβεΙν Γογ ϊγπ- 
ηιεΒίβίε υδε? 

04 Αγ8 νοίΒ δρ3οεδ ρΓορεΗγ ϊηεΓίεΒ ννΗεεε Γ8ςυΪΓ8(1? 

05 Αγ 8 311 τεπιοίε οοπΙγοΙ νβίνεδ ΐη ννοΗάηβ ΟΓ(ΙεΓ? 

06 Αγ8 οεγ§ο ΙβηΙί δβίεΐγ ΓβΙίεί νβίνεδ ΙίηεΒ υρ Ιο (Ηε δΗϊρ’β νεηΐϊη§ δγδίεηι 
βηά 3Γ8 Βγ-ρ3δδ8δ ε1θδ8(1? 

07 Αγ8 ίΐιε ΓεςυίΓβεΙ εβΓβο ρυηιρδ αη(Ι εοΓηρΓεδβοΓδ ϊη §οοά ογγΙθγ, βη(1 
Ηβνε ΐΚε π\3ΧΪΓηυηη \νοΓΐίΐη§ ρΓβδδυτεδ Βεβη 3§τεε(1 ΒεΙννεεη βΒΐρ 3η4 
βΗθΓ8? 

/ ■ 

08 Ιδ τεΙΐςαεΠεβήοη οη Βοίΐ οίί εοηίΓοΙ εςυΐρηιεηί ΐη §οο4 0Γ<1εΓ? 

09 Ιδ § 3 δ (Ιεΐεείΐοη εςυϊρηιβπί ββ! Γογ ιΗε ε3Γ§ο, 03ΐίΒΓ3ΐβ<1 αη<1 ίη §οο<1 
0Γ<1εΓ? 

010 Αγ 8 ε3Γ§ο δγδίεηι §αυ§βδ 3ηά ηΙβΓΠίδ εοΓΓεείΙγ δβΐ αη<1 ίη §οο4 οπΤεΓ? 

011 Αγο εηιεΓ§εηεγ δΗυΙ 4ο\νη βγβίεπίδ \νοΓΐίίη§ ρΓορβτΙγΡ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

α 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 


□ Α 

□ 

□ 

□ 
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€12 ϋοεε βΚοΓε Κηονν (Κε ε 1 οδίη§ Γ 3 (ε οίδΚίρ’δ βιιίοιηβΐίο ν 3 ΐνεδ? άοεβ βΗίρ 
Κάνε δίηιίΐΕΓ χίεΐαίΐβ οί βΚοΓε δγδ 1 εηι? 

013 Ηβδ ίηίοππΕίίοη Κεεη εχεΚαη§ 8(1 ΚεΙννεεη δΚίρ 3 η (1 δΚοτβ οη Γηίηίηηυηι 
ινοι 1 <ίη§ ΙβηιρεΓβίυΓεδ οί (Κε ε 3 Γ§ο δγ 3 (επΐδ? 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ ΟΑδ δΥδΤΕΜ 

δΚίρ 

Τεπηί- 

ηαΐ 

Οοίΐε 

ΚεηιβΓΚδ 


ΟΙ Αγ 6 ΐΗβ ηε08883Γγ ρΟΓίβΚΙε ΟΧγ§βΠ 3η3ΐγ88Γδ ΓΟΕίΙγ ίοΓ ΐηΐϊΐΐβάίβΐβ 1138 ? 
Ηβνε (Ηεγ Κεεη Ιβδίβά 3ηοΙ βφυδίειΐ ΚείοΓε ϋδε? 

02 Η38 (Ηε ρεπηβηεηΐ οχν§εη αηαΐγζβτ Κεεη βάίυδίεά 3η<1 ζεΓοεά ΚείοΓε 
1186? 

03 Η38 (Κε §οο(Ι Γυηο(ίοηίη§ οί (Ηε §τ3ρΚίο οχγ§εη βηβΙγζεΓδ βηά ίηεπ §38 
ρΓβδδϋΓε §311 §08 Κεεη εΚεο1ίε<1 ϊηΐο (Ηε άίδΙπΒυΐίοη δνδΙβηι? 

04 Αγ8 (Ηε ίΐ1;ιπη άενίεεβ Γογ (Κε ΓοΓΟδεεαΓιΙβ ΙΪΓηϊΐβ οί (Ηε οχν§εη βηβΙγζεΓ, 
ΐΗε ΐειηρβΓβΐυΓε οί ρΓοάυεεοΙ ίηβΓΐ §38 3π4 (Κε ρΓΟδβιίΓε ίη ρβΓίεεΙ Γυηε- 
(ϊοηϊη§ οοηάί(ίοη? 

05 Ηβνε (Κε ίηίΐίεβίίοηδ οΓ (Κε (επιρβΓβΐιίΓε οί ρΓοάυεεο! ϊηεΓΐ § 38 , οί (Κε 
οχγ§εη εοηίεηΐ 3ΐκ1 ρΓεδβυΓβ ίη (Κε άϊδΙπΚυΙϊοη δνδΙβηι/ΟηΚδ Κεεη 
οΚεε(ί8<1? 

06 Ιβ (Κε 3υΙοηΐ3ΐίε δΗυΐ άοννη δγβίεηι οί (Κε 03Γ§ο ρυπιρδ ίη ρεΓίεεί ορεΓβΐ- 
ίη§ εοικίίΐίοη ίη εβδε (ΚεΓΟ ίδ 3 ίβίΚιτε ογ (Κε ρκκίιιείίοη οί ροοΓ ηιιβίίΐγ 

' ίηεΓΐ §3δ? Ιη 0388 (ΚεΓ8 ίδ ηό. ΕΐιΙοηιβίίοη, ίδ (Ηε ΟΓβνν 0Γ§3ηίζε(Ι αηίΐ 
Γ83(1γ (Ο 30ΐ? 

07 Ηβδ (Ηε ρΓβδδΐιτε ίη (Ηε ίηεπ §38 εϋβίΓΪΟυΐίοη βγδίεηι όίπιίηίδΚεά ΚβίοΓε 
(Ηε (3ΐίίη§ οί ιηεβδαΓεπιεηΐδ βηίΐ δαηιρίεδ (ο ρεπηίδδίΚΙε 1ίηιί(δ? 


□ 

□ 

Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΚίρ 5 Κογ8 

Αγο (3ηκ οΙε3ηιη§ ορβΓ3(ίοηδ ρίβηηειΐ (Ιυπη§ (Ηε δΗίρ’β δίβγ 3ΐοη§δκ1ε (Κε 

δΚοΓε ίηδ(3ΐ1β(ίοη? Υβδ/Νο* 

Ιί δο, Κβνε (Ηε ροΓ( βαίΚοπΙγ 3>κΙ (επηίηβΐ Κεεη ίηίοπηε<1? Υεβ/Νο* Υεβ/Νο* 


* 0 ε 1 εΐε Υεβ οί Νο 38 βρροΓίίβΙε 


ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

^Υε Κ 3 νε οΚεοΚειΙ, ννΚεΓε 3 ρρορΓί 3 (ε ]οίη( 1 γ, (Κε ίΐεητβ οη (Κίβ οΚεοΙτ 1 ίδ(, 3 η 4 Κβνε ββΙίδΠεά οιΐΓβεΙνεδ (Κβΐ (Ηε εηίπεδ \νε Ηβνε ηι,ιΗε 3 Γε 
εοΓΓεεί (ο (Κε Κεδ( οί ουΓ Κηονν 1 ε< 1 §ε, 3 η (1 3 ΓΓ 3 η§εηΐ 8 ηΐδ Κάνε Κεεη ΓΠ 3 (ίε (ο 03 π·γ ουί Γερείίΐίνε οΗεοΚδ 38 ηεεεδδβΓγ. 


Γογ δΚίρ 


Γογ ΤοΓηηίηβΙ 


Ν3Π18 . . 
ΚβηΚ . . . 
δί§η3(ΙΙΓ8 


ΝΕίτιε . . 
Ροδίΐίοη . 
δί§η3(υΓ8 
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Α Ρ ίθ. 3131/81/89 (2) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Ιθάκης αριθ. 13. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Κεφαλληνίας αριθ. 5346/4.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Ιθάκης που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Ιθάκης αριθ. 3131/ 
04/1 7.5.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται θέ¬ 
ματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Ιθάκης 
αριθ. 13. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΘΑΚΗΣ 
ΑΡΙΘ. 13 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΙΘΑΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

' β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο ι . .δικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα, 
β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

τ) τ τρ ά χημ««: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 


δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή,Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

0 Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 
Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (0ΗΕ0Κ ΣΙ5Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΕΗΑΜΒΕΚ ΟΕ 5ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΣ ΟΟΜΡΑΝΙΕ5 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΚΙΙΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ Α55Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΟΚΤΒ ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚ5), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 
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Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ιθάκης (ΦΕΚ 
509 Β’/78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα που 
ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 


Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις.του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ: 207/85 (ΦΕΚ 76/Α/ 
3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ιθάκη, 24 Απριλίου 1989 
Ο Λιμενάρχης 

Υποπλ/ρχος Λ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 


__ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) _ 5097 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ' 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ · ! 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ < 

' ι 

Όνομα πλοίου: .. 

Εγκατάσταση: .. 

Λιμάνι: . . . .. 

Ημερομηνία Άφιξης: .. 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:.... 

Είδος φορτίου: .. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά [3 . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(□ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΕ/ϋΗΕ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

ΑΙ8 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 
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□ 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιατρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 



τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή· ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

□ 

□ 

Γ2 

Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

□ 

□ 

Γ3 

Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 




νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

□ 

□ 

Γ4 

Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

□ 


Γ5 

Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ . 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι αυν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ55) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



Α 

Α 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση 

Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο 


Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/’Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/Όχι Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 


ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. ' 


Πλοίο 


Εγκατάσταση 


Όνομα . . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


Ώρα . 

Ημερομηνία 


Όνομα... 
Θέση 

Υπογραφή 
















5100 _ ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αρρεηάίχ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 5ΑΓΕΤΥ (ΖΗΕίίΚ ΕΙ5Τ 

5Βίρ’δ Νίΐιηε: . 

ΒειίΒ: . 

ΌαΙβ οί Αϊτινοί 
Οεγ§ο Ιγρβ: . . 

ΙΝδΤΚυΟΤΙΟΝδ ΕΟΚ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη ογΟογ Ιο Βε^ίη ιΒε ορεΓβΐίοηβ ίι ίδ ΓβςυίΓβΟ 3.11 ςαεβίίοη Ιο ΒεβηβννεΓ βεΙ 8\νίεπτΐ3ΐίνε1γ.Ι_Υ] . Ιί &η αϋΠπηαΙϊνβ βηβννεΓ ϊδ ηοΐ ροδβίΒΙε, ΐΗβ 
ΓβΕβοη βΒουΙΟ Βε §ίνβη αηά 3§τεεηιεηΐ ΓεοεΒεεΙ υροη 3ρρΓορπΕΐε ρΓβοβοΐίοηδ Ιο Βε ΐΕ^εη Βεΐ\νεεη ΐΗε βΒίρ &η0 ΐΒε Ιβητιίηβΐ. \ΥΒεΓε βηγ ςυεβ- 
ΐϊοηδ ίβ ηοΐ εοηδίΟετεΟ Ιο Βε αρρΙίοαΒΙβ & ηοίε Ιο ιΒεΙ είίεεί βΒοιιΙΟ Βε ΐηδεΓίεΟ ίη ΐΒε ΓβπΐίΐΛβ εοΐιηηη. 

Ιι ίδ ενίΟεηΐ ιΒεΙ ενβΓν τεβροηδίΒΙε ρεΓβοη ννΗο βί^ηβ ΐΗε ΟεείΕΓΕίίοη 31 ΐΗε εηΟ οί ΐΒε εΗεεΙι ΙίδΙ Βββ Λε ΓεβροηβίΒίΙίΐγ οίηγ Γογ ΐΗε ΟεΙΟ Ηίδ 
εοπιρείεηογ, [ΗβΙ ίδ ΐΗε βΗίρ ογ βΒοΓε ίηβίΕΐΙβίίοη. Ιη δρίΐε οί ιΒίδ οηε Οβη πβε Γεπΐ3Γΐ<δ ογ Γεβει-νΕΐίοηβ ίη ΠεΙΟβ \νίηεΒ εγο ηοΐ οίΒίβ εοηιρείεηεγ. 

(ΙΖΖΙ) - ιΗε ρΓεβεηεε οί ιΒίδ βγηιΒοΙ ίη ΐΒε εοΐιιιηηδ «βΚίρ» αηΟ «Ιεπηίηβΐ» ίηΟίοΕίεβ ΙΗ&1 εΒεεΒβ βΒβΙΙ Βε οηγγιοΟ ουί Βγ (Βε ρβΓίγ εοηεεΓηεΟ. 

ΤΒε ρΓεβεηεε οί ιΗε ΙεΙΙεΓδ Α 3ηά Ρ ίη Οιε εοΐυπιη «Οκΐε» ίηάίεΕίεβ ιΗε ίο11οννίη§: 

Α - ΤΒε ηιεηΐίοηβΟ ρΓοεεάυΓεβ αηΟ Ε^τεεηιεηΙδ δίιαΙΙ Βε ίη ννπΐίη§ επΟ δί§ηεϋ Βγ Βοώ ρβηίεδ. 

Ρ — Ιη ιΗε ε&βε οί ά ηε§Εΐίνε ΒηδννεΓ ιΗε ορεταΐίοη δΗαΙΙ ηοΐ Βε ε&π-ίεΟ ουί ννίιΗουί ιΗε ρεπηίβδίοη οί (Βε ΡογΙ ΑυΐΒοπΙγ. 


ΡογΙ: . 

. . .Τίπιε οί Αϊτινοί: 


ΡΑΚΤ Α 

Βα1Ι< ΙίςυίΟβ - Οεπετ»! 5Βίρ Τεπηί- €ο0ε ΚεπιογΒδ 

ηοΐ 


Α1 

Ιδ ιΗε βΗίρ δεοατεΐγ ΓηοοΓεΟ? 

□ 

□ 

Α2 

Αγ« εηιεΓ§εηεγ ΐοννίη§ ννίτεβ εοίΓεείΙγ ροδίΐίοηε8? 

□ 

□ 

Α3 

Ιδ ΐΒεΓε βοίε βεεεββ ΒεΙννεεη δΗίρ Εηά δΒοτε? 

□ 

.□ 

Α4 

Ιδ ιΗε δΒίρ τε&Ογ Ιο ιηονβ υηΟετ ίΐβ οννη ρο\νετ? 

□ 


Α5 

Ιδ ΐΒετε οη είίεείίνε ΟεεΒ ννοεΒ ίη βΐΐεηάαηεε οη ΒοεγΟ οηά βΟεςυοίε 
δυροΓνίδίοη οη ιΗε ΙεΓΓηίη&Ι οηά οη ΐΒε δΒίρ? 

□ 

□ 

Α6 

Ιδ ιΗε ο^τεεΟ δΒίρ/δΗοΓε εοπιηιυηίεοΐίοη βνδίεηι ορετοΐίνεΡ 

□ 

□ 

Α7 

Ηβνε ρΓοοεΟυτεδ Ιογ οβγ^ο, ΒαηΒεΓ βη8 Βαίΐαβί ΒοηΟΙίης Βεεη β§Γβε8? 

□ 

□ 

Α8 

Ηοδ ιΗε 6ΐηβΓ§εηεν δΗυΐ άοκη ρΓοοεΟυτε Βεεη ββτεε8? 

□ 

□ 

Α9 

Ατε Γιτε Βοδεδ &η4 Γιγο Π§Βΐίη§ εςυίριηεηΐ οη ΒοεπΙ επΟ οδΒοτε ροβί- 
ΐίοηβίΐ επΟ τεοΟγ ίοΓ ίηιηιεΟίοίε υδε? 

□ 

□ 

Α10 

Ατε 0 £ιγ£ο αη8 ΒυηΒεΓ Βοβεβ/Επηδ ίη §οο<1 εοηάίΐίοη &η8 ρίορεΗγ 
π§§ε8 οη8, ινΒετε ΕρρΓορπΕίε, εεΓίίίίεΕίεδ εΒεεΒε<1? 

□ 

□ 

Α11 

Ατε δευρρεΓδ είίεειίνεΐγ ρ1υ§§β<1 οηΟ 8πρ ΐτογβ ίη ροδίΐίοη, ΒοΐΒ οη 
ΒοεπΙ οηΟ ΕδΒοτε? 

□ 

□ 

Α12 

Αιε ιιηιΐδεΟ οογ§ο οηά ΒυπΒβτ εοηηεείίοηδ ίηεΙαΟίη^ ΐΒε δίοτη Οίδ- 
εΒοΓ§ε Ιίηε, ίί Γιΐΐεά, ΒΒιηΙ<ε(Ι? ^ 

□ 

□ 

Α13 

Ατε δε& οηά ονειΒοοτΟ 8ίβεΒ3Γ§ε νοίνεβ, ννΒεη ηοΐ ίη ϋβε, ε1οβε<1 οηΟ 
1οδΒε8? 

□ 

□ 

Α14 

Αγ 8 οΐΐ ε&Γ§ο βηΟ ΒυηΙιεΓ ΐοηΒ Β8δ ε!οδε8? 

□ 

□ 

Α15 

Ιβ ΐΒε ο§ΓεεΟ ΙοηΒ νεηΐίη§ βγβίεηι Βείη§ υβεεΙ’ 

□ 

□ 

Α16 

Ατε ΒοηΟ ΙοτεΒεβ οί 3η αρριονεά Ιγρε? 

Π 

□ 

Α17 

Ατε ροποΒΙε νΗΓ/ΙΙΗΓ ΐτοηβεείνεΓδ οί βη βρρτονεΟ Ιγρε? 

Ατε ΐΒε δΒίρ’δ πιβίη τοΟίο ΐΓβηβπιίΐΐεΓ βεπΕίβ εοΓίΒεά αηΟ ΓβΟβΓδ 

□ 

□ 

Α18 

□ 



δννίΐοΒεΟ οίί? 


Α19 

Ατε εΙεείΓΪε εβΒΙεδ Ιο ροΓίβΒΙε εΙεείΓΪεβΙ εςυίρΓηεηΙ ΟίδεοηηεεΙεΟ Γγογπ 
ρθνν8Γ? 

□' 

□ 

Α20 

Ατε ο11 εχίεπιαΐ Οοοιβ οηά ροΓίδ ίη ΐΒε βηιίΟβΒίρδ Εεεοπιηιοιίβΐίοη 
εΐοδεά’ 

□ 

□ 

Α21 

Αγο 311 εχΙεΓΠΕί ΟοοΓδ 3η<1 ροΓίδ ίη ΐΒε αίΐβΓ αεεοιτίΓηοςίΒΐίοη 1ε8θίη§ 
οηΐο ογ ονεΓίοοΙίϊηβ ΐΒε ΐαηΒ ΟεεΒ ε!οδβς1? 

□ 

□ 

Α22 

Αγο 3Ϊγ εοηάίΐίοηίη§ ίηΙηΒεδ ννΒίεΒ Γηβγ ρεΓπιίΐ ΐΒε εηΐΓγ οί ε3Γ§ο νβ- 
ρουίδ ε1οδε8? 

□ 

□ 

Α23 

Αγο \νίη8ονν-ΐγρε ειγ εοη8ίΐίοηίη§ υηίΐδ 8ίδεοηηεεΐε8? 

□ 

□ 

Α24 

Αγο βηηοΒίη§ τεςυίΓεηιεηΐδ Βείη§ οΒδετνεΟ’ 

□ 

□ 











ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Α25 Ατε ΐΗε ΓβηυίΓβιηεηΙδ Γογ Βίε υβε οί §3ΐ1εν βπΒ οίΒετ εοοΙ<ίη§ Βρρϋ- 
Επεββ Βείη£ οΒβεηεΒΡ 

Α26 Αγ€ ηηΙνεΒ 1ί§Η( ΓβςυΪΓβπιβηΙδ Βείη§ οΒδει·νεΒ? 

Α27 Ιδ ΐΗεΓβ ρΓονίδίοη Γογ ηη εηιβΓ^εηεν εδΟΒρε ροδδίΒίΙίΐγ? 

Α28 Αγο δϋΓΓιείεηΙ ρβΓβοηηεΙ οη ΒοβγΒ επΒ ΕδΗοΓβ Ιο Βεηΐ ννίΐΗ επ επιει·- 
§εηεγ? 

Α29 Αγ€ ΕάεςυΕίβ ίηδίιΐηΐίηβ ηιεηηβ ίη ρΐΕοε ίη ΐΗε δΚίρ/δΗοτε εοηηεεΐίοη? 
Α30 Ηηνε ηιβΕδυΓεδ Βεεη ΐΕ^βη Ιο εηδυτε δυΓΓιείεηί ριιιηρΓοοιτι νεηΙίΐΒΐίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΡΑΚΤ Β 

ΑΒΒίΐίοηΕΐ ΟΗεεΒδ - ΒιΒΙν ΒίςιιίΒ ΟΚειτιίεβΙδ 5Ηίρ Τεπηί- ΟοΒε ΚεπίΒΐΊίδ 

πεΙ 


Β1 Ιδ ΐηίοΓπίΒΐϊοη ΕνΕΐίΕΒΙε §ίνίη§ (Ιιε ηεεεδδΕΓγ ΒεΙε Γογ Λε βεΓε ΙίΒηΒΙίηβ 
οί Βίε οβγ£ο ίηε1υΒίη§, ννΐιετε ΕρρΙίο&ΒΙε ε ηΐΕηυί&οΙυΓε’δ ίηΗίΒίΐίοη εεΓ- 
ΙίΓιοΕΐε? 

Β2 Ιδ δΐιΓΓιείβηΙ βπΒ δυίίΕΒΙε ρΓοίβείϊνβ εςυίρηιεηΐ (ίηε1υΒίη§ δείί - εοη- 
Ι&ίηβΒ ΒΓ6ΕΐΗίη§ ΒρρΒΓΒΐυδ) βπΒ ρΓοίβείϊνβ ε1οΐΗίη§ ΓεΕΒγ Γογ ίηίΓηεΒίΒίε 

ϋδβ? 

Β3 Ατε εουηΙεΓ τηεΒδίίΓεδ Β§Βίηδΐ ΕεείΒβηίΕΐ ρετδοη&Ι εοηίΕοί ννίΐΗ (Ηε οεγ§ο 
Ε§Γ 6βΒ? 

Β4 Ιδ ΐΗε οεγ§ο ΗαηΒ1ίη£ γεΙο εοηιρΒίίΒΙε ννίΐΗ Βίε εοΙοιπεΙϊο δΗυΙ Βόννη βγβ- 
Ιεηη ίί ίη υδε? 


□ , 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 


Β5 Αγο οεγ§ο δνδίεηι §Εϋ§εδ βπΒ ΕΐΕΓίτΐδ εοιτεεΒγ δεί βηΒ ίη ε §οοΒ ογΒεγ? 
Β6 Αιε ρογΙβΒΙε νΕρουτ ΒεΙβεΒοη ίηδίηιπιεηΐδ ΓεΕΒίΙγ ΒνΒΪίΕΒΙε Γογ ΐΗε 
ρΓοΒυείδ Ιο Βε ΒΕΐιΒ1εΒ? 

Β7 Ηε 8 ίηίοΓπίΕΐίοη οί ίΐΓβ ίί§ΗΒη§ ηιεΒίη βπΒ ρΓοεεΒυτεδ Βεεη εχεΙΐΕη§8<1? 
Β8 Αγ8 ΐΓΕηδίεΓ Ηοβοδ οί βαίίεΒΙβ πΐΒίεπΒΐ ΓεβίδίΕηεε Ιο ΐΗε Βοΐίοη οί ΐΒε οεγ- 
§ 088 ? 

Β9 Ιδ ΐΗε οεγ§ο ΗαηΒ1ίη§ Βείη§ ρειίοπηεΒ ννίΒι ΐΗε ρΓεητίΕηεηΐ ίηβίΕΐΙεΒ 
ρίρείίηε δγδΐεπΐ8? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


ΡΑΚΤ 0 

ΑΒΒίΒοηΕΐ ΟΒεεΙίβ - Βυΐίί ΙήςυείίεΒ ΟΒδεβ 8Βίρ Τεπηί- ΟοΒε 

πε! 


01 Ιδ ίηίοΓηίΕΐίοη ΕναίΙαΒΙβ §ίνίη§ ΐΒε ηεεεδδΕΓγ ΒεΙε ίοΓ ΐΗε δΕίε Η&ηΒ1ίη§ 
οί Βιε οει§ο ίηεΐυείίηβ, ννίιειε ΕρρΙίεΕΒΙε, ε ηιηηυίΒεΙυΓεΓ’δ ίηΗίΒίΐίοη 
εεΓΐίΓιεΕΐε? 

02 Ιδ ΐΗε \νΕΐ8Γ δρΓΕΥ δγδίεηΐ Γ8Ε(1γ ίθΓ ϋδ8? 

03 Ιδ δυίΓιείεηΐ ΒηΒ δΐιίίΕΒΙε ρΓοΙεεΙίνε εςυίρηιεηΐ (ίηε1ιιΒίη£ δείί- 
εοηίΕΪηεΒ ΒΓ8ΕΐΗίη§ αρραΓΒίιΐδ) βπΒ ρΓοΙεεΙίνε ε1οΐΒίη§ ΓβΕεΙν ίοΓ ίη>- 
ΓηεΒίΕίε υδε? 

04 . Αγο νοίΒ δρΕεεδ ρι-ορετίγ ίηεηεΒ ννΗεΓε ΓεςυΪΓεΒ? 

05 Ατε β 11 ΓβηιοΙε οοπΙγοΙ νβίνεδ ίη \νοιΊάη§ θΓ(ίβΓ? 

06 Αγ8 οεγ§ο ΐΕηίί δΕίεΙγ τεΐίεί νΕίνεβ Ιίηεά ηρ Ιο ΐΒε δΒίρ’δ νεηΐίη§ δγβίειη 
ΕπΒ ΕΓ8 Βγ-ρΕδδεδ θ1θδ8(1? 

07 Αγο ΐΒε ΓεςηίΓεΒ οεγ§ο ρυπιρβ επΒ εοηιρΓεδδΟΓδ ίη §οοά ογΒογ, επΒ 
ΙΐΕνε ΐΗε ηιΕχίπιιιηΊ ννοιΊ<ίη§ ρΓεδδυτβδ Βεεη Ε§ΓεεΒ Βείννεβη βΒίρ βπΒ 
δΗθΓ8? 

08 Ιδ τεΙίςαεΠεΕίίοη οη Βοίΐ οίί οοπΙγοΙ εηηίριηεηΐ ιη §οοΒ ογΒ8γ? 

09 Ιδ §Βδ (ΙβΙεεΙίοη εηυίρπιεηΐ δεί ίθΓ ΐΒε οεγ§ο, οΕΐίΒΓΕίεΒ επΒ ίη §οοά 
ογΒ8γ? 

010 Αγο οεγ§ο δγδίεηι §3ϋ§βδ επΒ δίΒΓηΐδ οοΓΓεοΐΙγ βει ΕηΒ ίη §οοΒ ογΒθγ’ 

011 Αγο εηιβΓ§βηεν δΗυΙ Βόννη δγδίεηΐδ ννοΓΐνίη§ ρΓθρβΓΐγ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 






5102 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


012 Οο 68 δΗοΓε Ηηονν ιΗε ο1οδίη§ τβίε οί δΗίρ’β βυΐοηιβίίο νβ1νεβ? (Ιοεδ βΗίρ 
Ηβνε δίππΙβΓ (Ιείβίΐδ οί δΗοτε 5γδ1εηι? 

013 Ηβδ ίηίοΓΓηβΐίοη Ηεεη εχεΗβη§ε(1 Βείννεεη δΗίρ βη(1 δΗοΓβ οη ηιίηίΓηυηι 
ννθΓΐίίη§ ΙεπιρεΓβΙυΓεδ οί ιΗε οβΓ§ο βγ8ΐεπΐ8? 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ 0Α5 δΥδΤΕΜ 

δΗίρ 

Τεπηί- 

ηβΐ 

Οο(1ε 

ΚεπιβΓίίδ 


ϋΐ Αγ 6 ΐΗβ ηεοεδδβιγ ροΓίβΒΙε οχγ§εη βηβίγδετβ Γεβ(1γ ίοτ ίηηιείΐίβίε ιΐδε? 
Ηβνε [Ηεν Ηεεη ΙεβίείΙ βικί βφίδίβί! ΒείοΓε ιΐδε? 

Ό2 Η<ιδ ιΗε ρεπηβηβηΐ οχγ§εη βηβΙγζεΓ Ηεεη βφιΐδίειΐ βη<1 ζεΓοε<1 ΒείοΓε 

ϋ86? 

ϋ3 Ηίΐδ ιΗε §οο(1 ίυηοΐίοηίη§ οί ιΗε §ΓβρΗίο οχγ§εη βηβΙγζβΓβ βη<1 ίηεΓΐ §35 
ρΓβδβϋΓε §3υ§β5 Ηεεη οΗεοΗεά ίηΐο ΐΗβ (ΙίδΙπΒυΐίοη 5γδ(βΙΤ1? 

04 Αγο ιΗε βίβπη άενίοεδ Γογ ιΗε ίοΓεβεεβΒΙε ΙΐιηίΙβ οί ιΗε οχγ§βη βηβΙνζβΓ, 
ιΗε ΙεηιρεΓβΙιίΓε οΓ ρπχίυοεοί ίηεπ §βδ βηά ΐΗε ρΓβδδατε ίη ρετίβοΐ ίυηο- 
Ιϊοηϊη§ οοη<1ίΐίοη? 

05 Ηβνε ιΗε ίηάίοβίίοηδ οΓ ιΗε ΙεηιρεΓβΙιίΓε οί ρΓοεΙυοεά ΐηεΓΙ §38, οί ιΗε 
οχγ§εη οοηίεηΐ 3Π(1 ρΓεδδΐηε ίη ιΗε (ΙίδΙπΒιιΐίοη δγβίειη/ίβηΗδ Ηεεη 
οΗβοΙ<ε<1? 

Ό6 Ιδ ιΗε βιιίοιηβΐίο βΗιιΙ <1ο\νη δγδίβιη οί (Ηε οεγ§ο ρυηηρδ ίη ρβτίβοΐ ορεΓβΙ- 
ίη§ οοίκΐίΐίοη ίη οβδε ΐΗεΓβ ίδ β ΓαίΙυτε ογ ιΗε ρπχΐυοίίοη οί ροοΓ ηιιβίίΐγ 
ίηβΠ §35? Ιη 0386 ΐΗεΓβ ίδ ηο ΕυΙοπιαίίοη, ίδ ιΗε ΟΓβνν 0Γ§3ηίζε(1 3Π(1 
Γ63(1γ Ιο 30ΐ? 

07 Η 38 ιΗε ρΓεδδϋΓε ίη ΐΗε ίηεη §38 (ϋδΙπΒυΙίοη βγδίεπι άίπιίηίδΚεά ΒβίοΓθ 
ιΗε Ιβ1άη§ οί πιεΕδϋΓεπιεηΐδ 3Π(1 δβηιρίεδ Ιο ρεπηίδδίΒΙε 1ίπιίΐδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΗίρ 5Ηογ6 

Αγ6 ΐβηΗ ο1ε3ηίη§ ορβΓβΐίοηδ ρίβηηβίΐ <1ιΐΓίη§ ιΗε δΗίρ’β 5ΐβγ 3ΐοη§δί<1β (Ηε 

δΗθΓ6 ίη8ΐ3ΐΐ3ΐίθη? Υββ/Νο* 

Ιί 80 , Ηβνε ιΗε ροη βυΐΗοπίγ βηά ΐεπηίηβΐ Βεεη ίηίοπη6(1? Υεβ/Νο* Υεδ/Νο* 


*0β1εΐε Υεβ οί Νο 38 βρροΓίίβΙβ 


ΟΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 


%'ε Ηβνε οΗεοΗειΙ, ινΗεΓε βρρορπβίε Ιοίηΐΐγ, ιΗε ίίειηδ οη ΐΗίδ οΗεοΙι ΙίβΙ, βηιΐ Ηβνε ΒβΐίδΠειΙ οκΓδεΙνεβ ΐΗβΐ ιΗε εηΐηεβ \νε Ηβνε ηιβίίε 3Γε 
οογγοοΙ ίο ιΗε Ηεδί οί οιιγ Ιίηο\ν1ε<1§6, βη<1 3ΓΓβη§εηΐ8ηΐ8 Ηβνε Ηεεη ηιβιΐε ίο οβΓΓγ ουί ΓερεΙίΐίνε οΗεοΗδ 38 ηεοεβδβΓγ. 


Γογ 5Ηίρ 


Γογ ΤβΓηΊίηβΙ 


Νβηιε . . 
Κβηΐι . . . 
5ί§η3ΐϋΓ6 


Τίπιε 

ϋβίε 


Νβηιε .. 
Ροβίΐίοη . 
5ί§ηβΐιΐΓ8 
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Λρ ιθ. 3131/82/89 (3) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Πύλου αριθ. 30. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Μεσσηνίας αριθ. 12318/12.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Πύλου που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Πύλου αριθ. 3131/ 
23/5/89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται θέματα, 
που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Πύλου 
αριθ. 30. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΤΛΟΤ 
ΑΡΙΘ. 30 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΤΛΟΤ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του. τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Τπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις. και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα, 
β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει, 
γ) ΐγρά χημικά: 

Τγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Τγροποιημένα αέρια: 


Τγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό. τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε-: 
νοπλοίων. 

στ) Τπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης:·.. 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων : 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 

νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. ' 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Τπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (0ΗΕ0Κ ΕΙ5Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρ χή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 8ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕ8 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚ1ΝΕ ΓΟΚΕΙΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ Α55Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΟΚΤδ ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚ5), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 1^4 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πύλου (ΦΕΚ 
39] Β/78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα που 
ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 


Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας. ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κε . ινη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/Α/ 
3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Πύλος, 2 Μαΐου 1989 
Ο Λιμενάρχης 

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ I. ΜΑΡΤΙΝΟΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Όνομα πλοίου: .I..... 

Εγκατάσταση: . . . ...... .. 

Λιμάνι: .·.... 

Ημερομηνία Άφιξης: ....·.; . . , 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:.. 

Είδος φορτίου: ..;... - 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: · 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά [3 . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

( 1ΖΖΙ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

ΑΙ2 Οι αχρησιμοποϊητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
. δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειράς είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΕ/υΗΕ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□' 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ · 

□ 


□ 

□ . 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 



Παρατηρήσεις 











5106 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα- 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ · 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ' 

□ 



Ρ 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 


Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδραναποιη^ένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ55) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανύγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος οιξιωματι- 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου καί 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

' □ 

□ 

.□ 

□ 

□ 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξάμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/Όχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/Όχι Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 


ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο Εγκατάσταση 


Όνομα . . 

Βαθμός . 

Υπογραφή 

Ώρα . 

Ημερομηνία 


Όνομα . . 
Θέση . . . 
Υπογραφή 
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Αρρειχϋχ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 5ΑΓΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ 


δΒίρ’β Ναιηβ:. 

Βε«Β: .... 

ϋΕίε οί Απ-ίν&Ι: . ΡογΙ: . 

Οεγ§ο ίγρε:.....Τϊηιβ οί Αϊτινοί: . 

ΙΝδΤΚυΟΤΙΟΝδ ΓΟΚ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη ΟΓίΙβΓ Ιο Βε^ίη ίΒε ορεΓΒίίοηβ ίί ίδ ΓβςαίΓβά εΙΙ ςυβδίίοη Ιο ΒβΗηδννεΓ ε<3 ΒννίεπηΕΐίνεΙγ.θ . 1Γ &η αίΠπτίΕΐϊνε ΒηβίνεΓ ΐβ ηοΐ ροβδίΒΙε, ΐΗε 
ΓβΕδοη δΚουΙά Βε (ξίνεη Εηά Β£τεειηεηΙ ΓεΕεΒεά υροη ΕρρΓορπΕίε ρΓεεαυΙϊοηδ Ιο Βε ΙεΒοπ Βείννεεη ΐΒε δΗϊρ αηά ΐΒε (επηϊηαΐ. ΨΒβΓε ηηγ ςυεδ- 
ΐϊοηδ ίδ ηοΐ οοηδίάεΓεά ίο Βε αρρΙίεαΒΙβ & ηοίε (ο ιΒει είίεεί δίιουΐε) Βε ίηβεΓίεά ΐη ΐΗε ΓοπίΕΓ^δ εοΐυηιη. 

Ιΐ ίδ ενϊάεηΐ ιΒεΙ ενειγ τεδροηβίΒΙε ρεΓβοη \νΒο δί^ηδ ίΒε εΙεείΕΓΕίίοη εΙ ίΒε εηά οί ΐΗε εΒεεΒ ΙίδΙ Βε8 ΐΗε ΓεδροηδίΒίΙίΐγ οίηγ ίοΓ ΐΗε Γιείίΐ Ηΐδ 
οοηιρείεηεγ, ιΗει ίδ ΐΒε δΗίρ ογ εΒογο ίηδίΕΐΐΕΐίοη. Ιη βρίίε οί ΐΗίβ οηε Οεπ πδε τεπίΒΓΕδ ογ τεδεΓνΕΐΐοηδ ίη ίίκΙΗβ \νΒίοΗ εγ8 ηοΐ οί Ηΐδ οοηιρείεηεγ. 

(Π) ~ ίΒε ρΓεδεηεε οί (Ηίδ βγηιΒοΙ ίη ίΒε οοΐυπιηβ «βΚίρ» Εηά «ΙογηιιπεΙ» ίη^ίοΕίεβ ιΗει οΒοοΒβ εΒεΙΙ Βε ΟΕΓηεεΙ ουί Βν ιΒε ροΓίγ οοηοει-ηβιί. 

ΤΗβ ρΓβββηεε οί ιΒε ΙειιεΓδ Α Εηά Ρ ίη (Βε εοΐυηιη «Οοάε» ίηάίοΒίεδ ιΒε ίο11οννίη§: 

Α — ΤΒε ιηεηίϊοηεά ρΓοοεάιίΓεδ επ(1 η^Γεεπιεπίδ δΒαΙΙ Βε ίη «τίιίπ£ ΕηεΙ δί§ηεά Βγ ΒοΐΒ ρΕΓίίβδ. 

Ρ - Ιη ίΒε οΕδβ οί β ηε^ηίίνε ΕηδννεΓ ίΒε ορεΓΕίίοη δΒ&ΙΙ ηοί Βε ε&Γπειί ουί ννΐιΒουί ιΒε ροπτιίδδίοη οί ιΒε ΡοΠ ΑυΐΒοπίγ. 


ΡΑΚΤ Α 

ΒυΙΒ Ιίςυίάδ - ΟοπογεΙ 


ΚεηίΕΓίίδ 


Α1 Ιδ ίΒε βΒίρ δεουτεΐγ ΓηοοΓεά? 

Α2 Αγθ εηιεΓ^εηεγ ίο\νίη§ \νίΓ83 οοΓΓεείΙγ ροδίΐίοηεά? 

Α3 Ιδ ίΒοΓε 8Βίε Εοοεδδ Βείννεεη δΒίρ Βηά δΒθΓβ? 

Α4 Ιδ ίΒε βΒίρ ΓβΕ<ίγ ίο ηιονε υηίΙεΓ ϊίδ οννη ρο\νεΓ? 

Α 5 Ιδ ίΒεΓε βπ είίεοΐίνε 8εοΒ ννηοΒ ίη οΐΐεπάοηοε οη Βοβγ <1 &ηά ΗοΙεςϋΒίε 
δυρεΓνίδίρη οη ίΒε ΙεΓηιίηΕΐ Εη«1 οη ίΒε δΒίρ? 

Α6 Ιβ ίΒε Ε^τεεεί δΒίρ/δΒοΓε οοη'ίπηιηίοΕίίοη δγδίεπι ορεΓΕίίνε? 

Α7 ΗΕνε ρΓοεβεΙητεδ ίοΓ οεγ§ο, ΒυηΒεΓ Εη«1 ΒεΙΙεβΙ ΒΕΠ(11ίη§ Βεβη Β§τεε(1? 

Α8 Ηε 3 ίΒε ειηεΓ§εηογ δΒυί <1οννη ρΓοοεεΙυτε Βεεη Ε£τεε<1? 

Α9 Αγο Γιγο Βοδεδ Είκί ΓίΓε Γι§Βίίη§ εςυίρπιεηΐ οη Βοεγ 8 Εηά ΕδΒοΓε ροδί- 
ίίοηε<ί επ (1 Γ8Ε(Ιγ ίοΓ ίηηηεεϋΕΐβ υδε? 

Α10 Αγο οεγ§ο Εηά ΒιιηΒεΓ Βοβεδ/ΕΓπΐδ ίη §οο <1 οοηάίΐίοη επο! ρτορεΗγ 
π££ε <1 επ(Ι, ννΒειο ορρΤορπΕίε, εεΓίίΠοΕίβδ οΒεοΒε( 1 ? 

Α11 Αγο βευρρεΓδ είίεοΐίνεΐγ ρ1υ§§ε<1 βη4 4πρ ίΓΕγδ ίη ροδίΐίοη, ΒοίΒ οη 
ΒθΕΓ(Ι £ 1 ΐκ 1 ΕδΒθΓ 8 ? 

Α12 Αγο υηυδβ<1 οεγ§ο οηά ΒυηΒετ εοηηεείίοηδ ίηε1η(1ίη§ ίΒε βίεΓη <Ββ- 
οΒεγ^ο Ιίηε, ίί ίίΐΐεά, ΒΐΕηΒε<1? 

Α13 Αγο βεο &ικ! ονεΓΒοΕΓί! <ϋδοΒΕΓ§ε νΕίνεβ, ννΗεη ηοί ίη ηβε, εΐοβεεί βπ <1 
ΐΕδΒεά? 

* 

Α14 Αίε εΙΙ οεγ§ο Εηά ΒηηΒεΓ ΐΕηΒ Ηάδ ε1θδε(1? 

Α15 Ιδ ίΒε Ε^ΓβεεΙ ΙοηΒ νεηίϊη§ δγδίεπι Βείη@ αδε8? 

Α16 Ατε Βεπ(Ι ΐοΓεΒεδ οί επ ΕρρΓονεεΙ ίγρε? 

Α 17 Αγ 6 ρογΙεΒΙο νΗΕ/υΗΕ ΐΓΕηδεείνεΓδ οί επ ΕρρΓονεά ίγρβ? 

Α 18 Αγο ίΒε δΒίρ’δ πιοίη γε<Βο ΐΓΒηδπιίΐΐεΓ Βεπαΐβ ΟΕΓίΒειί επ8 γε8εγ 5 
δ\νίίοΒε8 οίί? 

Α 19 Αγο εΙεοίΓΪε ΟΕΒΙββ ίο ροΓίηΒΙε εΙεείΓίοΕί εςυίρηιεπί άίβεοηηεοίε 8 ίι-οπι 
ρο\νεΓ? 

Α20 Αγο εΙΙ εχίεΓΠΕί 8 οογ 8 βη8 ροΓίβ ίη ίΒε ΕπιίάδΒίρδ ΕοεοπιπιοάΒΐίοη 
οΐοδεά’ 

Α21 Αγο εΙΙ εχίεΓΠΕί 8 οογ3 επγΙ ροΓίβ ίη ίΒε βίίβΓ ΕοεοηιπιοείΒΐίοη 1βθ(ίίη§ 
οηίο ογ ονοΓίοοΒίηβ ίΒε ίΕηΙ< εΙεεΒ ε1οδε8? 

Α22 Αγ8 ειγ οοη8ίιίοηίη§ ίπίΕΒεβ \νΒίεΒ ηΐΕγ ρεπηίΐ ίΒε εηίΓγ οί οεγ§ο νΕ- 
ρουΓδ ο1οβε8? 

Α23 Αγο ννίηάονν-Ιγρβ ειγ εοη4ίίίοηίη§ ηηίίδ 8ίδοοηηεοίε8? 

Α24 Αγο δηιοΒίη§ ΓεςαίΓεηιεηΐδ Βείη§ οΒδ8Γνε8? 
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Α25 Αγ 6 ΐΒε ΓβςυΪΓβΓηεηΐβ Γογ ΐΒε αββ οί §&11εν 3η<1 οίΗβΓ εοο1(ίη§ αρρίϊ- 
3ηεεδ Βείη§ οΒδβΓνεΒ? ; 

Α26 Αγ 6 ηβΙνεΒ 1ί§Ηΐ ΓεςυίΓεπιεηΐδ Βείη§ οΒδεΓνε<1? 

Α27 Ιδ ΐΚεΓε ρΓονίδίοη Γογ βη εηιεΓ§εηογ εβεαρε ροδδίΒί1ίΐγ? 

Α28 Ατε δυΓίΐοίεηΙ ρεΓβοηηεΙ οη ΒοβγΒ βηά ακΗοΓε Ιο <1ε&1 ννϊΐΗ 3η ειηεΓ- 
§εηεγ? 

Α29 Αγο βΒεςυδΙε ίηδυΐ3ΐίη§ ηιεβηδ ΐη ρΐβοε ίη (Ιιε δΗϊρ/βΗοΓε εοηηεεΐίοη? 
Α30 Η&νε ΓηεΒδϋΓεβ Βεεη (3ΐ<εη (ο εηδίίΓε δυΓΠείεηΐ ρυπιρΓοοπι νεηΐίΐ3ΐϊοη? 


□ 

□ 

□ ' 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΚΤ Β 

Αίΐίϋΐίοηβΐ ΟΒεεΙίδ - Βυΐΐί Βίςυϊά ΟΗεηιίεβΙδ 

5Βϊρ 

Τεπηί- 

Π3ΐ 

ΟοΒε 

ΚεΠ13Γΐίδ 


Β1 Ιδ ίηΓοητιβΙϊοη βνβϋβΒΙε §ίνίη§ ΐΒε ηεοεβδβΓγ Ββΐβ Γογ ΐΗβ δδΓε Γΐ3η<Γ1ίη§ 
οΓ ΐΗε οεγ§ο ίηο1ικϋη§, ννΚεΓε αρρΙίεαΒΙε 3 ηιβηυΓβείυΓε’δ ίηΗίΒίΐίοη οογ- 
ΙϊΠε3ΐε? 

Β2 Ιδ δΐιΓΠείεηΙ αηΒ δυίΐδΒΙε ρΓΟΙεοΐίνε εςυϊρητιεηΐ (ίηε1ικϋη§ βεΙΓ - εοη- 
Ιαίηείΐ ΒΓ83ΐΗίη§ 3ρρ3Γ3(υβ) βηΒ ρΓΟΙβοΐίνβ ε1οΐΗίη§ γ€3<1υ Γογ ίΓηιτιε<1ί3ΐε 
οδε? 

Β3 Αγο εοιιηΙβΓ ηιεβδΟΓεδ 3§3ίηβΙ βεείΒεηίβΙ ρεΓβοηβΙ εοηίβεί ννίιΒ ιΗε 03Γ§ο 
3§Γε8(1? 

Β4 Ιδ ιΗε ε3Γ@ο ίΐ3η<11ίη§ τβίε εοπιρβΙίΒΙε ννίιΒ ιΚε 3υΐοηΐ3ΐίε δΒιιΐ Βόννη βγδ- 
Ιβητι ίΓ ϊη υβε? ’ 

Β5 Αγο 03γ§ο δγδίειη §3υ§β3 3ηΒ βίβηπδ εοΓΓβείΙγ βει 3ηΒ ίη 3 §οοΒ ογΒ6γ? 

Β6 Αγο ροΓίβΒΙε νβροιίΓ ΒείεοΙίοη ίηδίπιπιεηΐδ Γβ&εϋΐγ βνβϋβΒΙε Γογ ΐΗε 
ρΓοΒυείδ Ιο Βε ΒβηΒ1εΒ? 

Β7 Η33 ίηΓοΓπιβΙίοη οΓ Γιγο Γι§Βΐίη§ πιε(1ί3 βηΒ ρΓοεεΒϋΓεδ Βεεη εχεΒ3η§εΒ? 

Β8 Αγ 8 ΐΓβηβΓεΓ Ηοββδ οΓ δυίΐηΒΙε ιηβίεπβΐ Γ8δϊδΐ3ηεε Ιο ώε 3εΙίοη οΓ (Βε 03Γ- 
§οεβ? 

Β9 Ιδ ΐΒε ε3Γ§ο ίΐ3ΐκ11ίη§ Βείη§ ρεΓΓοπηεΒ ννίΐΗ ΐΗε ρΓεπηβηεηΙ ίηβίβΙΙεΒ 
ρϊρείίηε δγδΙειη8? 


□ 

□ 

□ ■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 



ΡΑΚΤ 0 

ΑΒΒίΐίοηδΙ (ΖΗεεΙίδ - ΒυΙΙ< ΙίςυεΓίεΒ Οδδεβ 

5Ηίρ 

ΤεΓηιΐ- 

ηηΐ 

ΟοΒε 

ΚεΓη3Γΐ<δ 


01 

Ιδ ϊηΓοπηδΙίοη 3ν3Ϊΐ3Β1ε §ίνίη§ ΐΗε ηεεεβδβΓγ (ΙβΙβ Γογ ίΗε δβΓε ΗΕη<11ίη§ 

- 



οΓ ΐΒε οεγ§ο ίηε1ιιΒίη§, ννΒεΓε βρρΙίεΕΒΙε, 3 ηοηιιΓαεΙιίΓεΓ’δ ίηΗίΒίΐίοη 
εεΓΐΐΠεβΙε? 

□ 

□ 

02 

Ιδ ΐΒε \νβΐ8Γ 8ρΓ3γ δγδίεηι Γ83(1γ Γογ ϋδε? 

□ 

□ 

03 

Ιδ δυΓίϊείεηΙ βηΒ δυί(3ΒΙε ρΓΟΙεείίνε εςυίριηεηΐ (ίηε1υΒίη§ βεΙΓ- 
εοηΐβίηεΒ ΒΓεβΐΗίη§ βρρβΓβΐυβ) 3η(1 ρΓΟΙεείίνε ε1οΐΒίη§ Γ83(1γ Γογ ίηη- 
ιηεΒίβίε υβε? 

□ 

□ 

€4 . 

Αγο νοίΒ δρβεεβ ρΓορεΗγ ϊηβΓίεί) ννΗερε ΓεςυΪΓεΒ? 

□ 

□ 

05 

Ατε 3.11 ΓβηιοΙε εοηίΓοΙ νβίνεβ ίη ννοΓΐάη§ 0Γ(1εΓ? 

□ 

06 

Αγο ε3Γ§ο Ιβηΐί δβΓεΙγ τεϋεΓ νβίνβδ ΙίηεΒ ιιρ Ιο ΐΗε δΒίρ’β νεηΐίη§ δγβίειη 
3Π(1 3Γ8 Βγ-ρβδδεδ θΙθ38<1? 

□ 


07 

Αγ 8 ΐΗε ΓεςυΪΓεά οεγ§ο ριηηρδ 3η<1 εοΓηρΓβδδΟΓδ ίη §οοά οπΙβΓ, βηά 
Β3νε ΐΒε ΓηβχίπΊυπι \νοΓϋη§ ρΓβδδυΓβδ Βεεη 3§Γεε<1 ΒεΙλνεεη δΒίρ 3η<1 
δΒθΓ8? 

□ 

□ 

08 

Ιδ ΓεΙίςυεΠεΕίίοη οη ΒοίΙ οΓΓ εοηίΓοΙ εςυίρπιεηΐ ίη §οοά οπ1εΓ? 

□ 


09 

Ιδ §3δ (Ιείβείίοη εςυίρπιεηΐ βει Γογ ΐΒε ε3Γ§ο, εΒίίΒΓβίεά 3η<1 ίη §οο4 
0Γ(1εΓ? 

□ 

□ 

010 Αγ 8 03Γ§Ο δγδΙεΓη §311§65 βηΒ βΙβΓΠΙδ ΟΟΓΓβΟΐΚ' δβΐ 3Π(1 ίη §00(1 0Γ(1εΓ? 

□ 

□ 

011 

Αγο εηΐ6Γ§εη€γ δΗυΙ Βόννη δγδίεηΐδ ννορ1<ίη§ ρΓορβΓΐγ? 

□ 

□ 
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012 ϋοεβ βΗοΓβ Ηηονν (Ηε ε1οδίη@ Γ3(ε οί βΗίρ’δ 3υ(οηΐ3ΐίε ν3ΐνεδ? οΙοβ8 δΗίρ 
Η3νε δίππΙδΓ εΐεΐ&ίΐδ οί δΗοΓε 8γ8(εηι? 

€13 Ηβδ ίηίοΓΠΐ3ΐίοη Ηεεη εχεΗ3η@ε<1 Ηε(\νεεη δΗίρ 3η<1 δΗοΓε οη ι-ηίηίπιιίΓη 
\νοΓΗίη@ (εηιρεΓ3ΐυΓε3 οί (Ηε ε3Γ@ο 3γ8(εΓη8? 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ 0Α5 8Υ8ΤΕΜ 

δΗίρ 

ΤεΓΠΐί- 

ηαΐ 

Οοείε 

ΚεπιβΓίίδ 


ϋΐ Αγ 6 ΐΗβ ηβ06883Γ>’ ρΟΓίδΒΙβ ΟΧ>’ββη 3ηα1)'8βΓ8 Γ03(1γ ίοΓ Ϊηΐηΐ6(1ΐ£1ΐ6 115β? 
Ηβνε (Ηεγ Ηεεη ΙβδΙβίΙ 3η(1 α^υβίκΗ ΗείοΓβ υβ6? 

ϋ2 Η38 (Ηε ρβΓηιαηβηΐ οχγ@εη βηβΙγζεΓ Ηεεη βφυδίεεΙ βηά ζεΓοε<Ι ΗείοΓε 
αββ? 

03 Η35 (Ηε §οο(1 ίυηο(ίοηίη@ οί (Ηε @Γ3ρΗϊς οχγ@εη αηβΙγζεΓδ 3η<1 ίηε« @38 
ρΓβ38ΐΐΓ€ @3υ@ε3 Ηεεη οΗεοΗε<1 ίηΐο (Ηε άίδίπΗυΐίοη δγ8ΐ6πι? 

Ώ4 Αγ6 (Ηε αίαηη άενίεεδ Γογ (Ηε ίοΓββεεβΗΙε Ιίηιίΐδ οί ίΗβ οχγ@βη βηαΙγζβΓ, 
(Ηε ΙβιηρβΓβΙυΓβ οί ρΓο<1υεβ(1 ίηετί §38 3η<1 (Ηε ρΓεδδυτβ ίη ρειΐεεί ίιιηε- 
(ίοηίη@ εοηάί(ίοη? 

05 Ηδνβ (Ηε ΐικίϊοβίίοηδ οί (Ηβ ΙεηιρβΓΒΐιΐΓβ οί ρπχΐιιεεά ίηεη @38, οί (Ηε 
οχγ@εη εοηίεηΐ βηιΐ ρΓεδδυτβ ϊη ίΗβ οϋδίπΗυΐίοη δγδίβηι/ίβη^δ Ηεεη 
εΗεεΗε<1? 

06 Ιδ (Ηε 3ΐιΐοπΐ3ΐϊο βίιυΐ <1ο\νη δγδίβιη οί (Ηε 03Γ@ο ρυηιρδ ϊη ρεΗεεί ορετβΐ- 
ίη@ οοικίίΐίοη ϊη ε38β (Ηετβ ϊδ β ίβίΙιίΓε ογ (Ηε ρτοάυείίοη οί ροοΓ ςυβίίΐγ 
ίηεΠ @38? Ιη οβδβ (Ηετε ίβ ηο βυΙοπΐ3ΐίοη, ΐδ (Ηε ετενν 0Γ@3ηίζε<Ι 3ηά 
Γ€3(1γ Ιο 3θ(? 

07 Ηββ (Ηε ρΓβδδϋΓβ ίη ίΗβ ίηβΓΐ @38 άίδίηΗυΙίοη δγβίεπι εϋπιϊηίδΗβίΙ Ηβίοτβ 
ΐΚβ Ια16η@ οί ΓηεβδϋΓβπιεηΐδ βηά δβπιρίβδ Ιο ρεπηίδδίΗΙβ 1ίπιίΐ5? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



δΗίρ δΗοτε 

Ατε (βηΗ ο1β3ηίη@ ορβΓ3ΐΐοηδ ρίβηηβά άυπη@ (Ηε δΗΐρ’β δίαν 3ΐοη@3ίάε (Ηε 

δΗοΓβ ίηδίδΐΐβΐϊοη’ Υεδ/Νο* 

Ιί δο, Ηβνβ (Ηε ροΓΐ βυΐΗοπΙγ 3ηά Ιβπηίηβΐ Ηεεη ίηίοπη6(1? Υεδ/Νο* Υεβ/Νο* 


*ϋε1εΙε Υε8 οί Νο 33 βρροΓίίβΙε 

ΟΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

ΑΥε Ηανε εΗεεΗβ<1, ννΗβΓβ 3ρρορΓΪ3ΐε ]οίη(Ιγ, (Ηε ήεηΐδ οη (Ηίδ εΙιεεΠ ΙίδΙ, βη<1 1ΐ3νε δβΐίδίίειΐ ουτδβίνεδ (ΗβΙ (Ηε εηίπεδ \νε Ηβνε πΐ3(1β βΓε 
εοΓΓβεΙ Ιο (Ηε ΗεδΙ οί ουτ Ηηο\ν1β3@ε, 3η<1 3ΓΓ3η@επ)εη(3 Ηπνε Ηεεη πιβοίε (ο ε3ΐτγ ουί Γερείΐΐίνε εΗεεΗδ 38 ηεεεβδβΓγ. 


Γογ 5Ηίρ 


Γογ Τεπτήηβΐ 


Νβτηε ... Νβιηε . . 

ΚβπΠ .:. Ροδίΐίοη . 

5ϊ@η3(υΓε... 8ί@η3(υΓε 

Τίηιε . 

ϋβίε . 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 















